Inż. EDWARD 


DANIŁOWIUZ 


zasnął w Panu dnia 14 września 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego: spoczynku nastąpi we czwar- 
tek 20 września 1990 roku o godzinie 11.40, o czym 


zawiadamiają: 


ŻONA, BRAT, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI 
I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


